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विद्युत और अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय 

(विद्युत विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्बी, 30 मार्च, 1992 
का . प्रा . 251 ( अ ) -- - केन्द्रीय सरकार , वियुत (प्रदाय ) अधिनियम , 
1948 ( 1949 का 54 ) (जिसे इसने इनके परमात् उक अधिनियम , 

हा गया है ) को धारा 43 को उमारा ( 2 ) द्वारा प्राप्त शक्तियो 
का प्रयोग करते हैं , वे कारक प्रसारित करती है जिनके अनुसरण में 
है , और अन्य प्रकियों को उमसकनियों द्वारा नियु । के विक्रय के 
जर निम्न प्रकार से टैरिफ प्रचारित किया जाएगा - - 


प्रदाय को गई ऊर्जा के प्रत्येक एकफ (किलोवाट घंटे ) के लिए वसूनाय 
ईधन लागत है, अन्तर्षिष्ट होगी और निम्नलिखित मापमानों पर आधारित 
होगी (जैसा लागू हो ) : 

. 1 प्राधिकरण द्वारा यथा अधिकियत प्रषासन और संयंत्र मार 
कारक के मापमान तस्समय उनके उपास्तरणों, यदि कोई हो, के अधीन 
रहते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 43क की उपधारा ( 2 ) के अधीन 
होंगे, अर्थात् - - 


(i ) मंत्र भार कारक 

- -स्थिरीकरण अवधि के दौरान 
- - पस्यात्वर्ती प्रबधि 


4500किमाघ /किया/वर्ष 
6000 किवाघे /किया/ वर्ष 


1. सापीय विद्युत उत्पादन , केन्द्र 

तापीय विद्युत उत्पादन केन्द्र से (जिसमें गैस प्राधारित केन्द्र सम्मि 
मस है ) बिवुन के विकर के लिए दो भाग टैरिफ में पार्षिक नियम प्रमार 
नमूना समावि हो , frik उपार, पूनो परमात्र, प्रामाग , प्रथा 

ल और मनुरक्षण म्यय (इंधन को छोड़कर.) अप के का में नो गई 
आय पर कर, साधारण शेयरों पर प्राय और उत्पादन के मानकी स्तर 
र कार्यकरण पूंजी पर माल और जी ( अस्पिर ) प्रभार जिसके अन्तर्गत 


( ii ) कोयला प्राधारित केन्द्र के लिए केन्द्र ऊष्मा दर 

- -स्थिरीकरण अवधि के दौरान 2600 कि केल/किवाचं 
-- पश्चात्वर्ती अवधि 

2500 कि केल/किया 
( 500 मेगावाट एककों की बाबत अहाँ बायलर पोषित पम्प विद्युत 
से प्रचालित हो वहाँ 40 कि केल / कि माई की ऊष्मा दर, केन्द्र कम्मा 
दर से कम कर दी जाएगी ) । 
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( iii ) गंस माषारित केन्द्रों के लिए फेम अष्मा पर 

- - खुली साहफिल के लिए 2900 कि केल/किवा 

- - संयोजिन माइकिल के लिए 2000 कि फेल /किवा 
(iv ) कोयला माधारित पेन्द्रों के लिए स्थायी ईधन तेल 
____ - -स्थिरोकरण प्रवधि के लिए 5 मिली/ फि बा धं 
- - पानात्वर्ती अवधि 

3 5 मिली/ कि बाघ 
( v ) सहायक खपत 

शीतलन मीनार पीतलन मीनार के 
सहित 

बिना 


( क ) कोयला प्राधारित केन्द्र 

- - 200 में था अंखला 9 . 5 प्रतिशत 9 . 0 प्रतिशत 
- - 510 min 8 . 0 प्रतिशत 7 . 5 प्रतिशत 

पाष्प पालित पंप 

- - बिजली चालिम पंप 8 . 5 प्रतिशत 9 . 0 प्रतिशत 
( ब ) गैस भाषारित केन्द्र 
- - संयोजित साइकिल 

3 . 0 प्रतिशत 
-- खुधो माइकिन्न 

1 . 0 प्रतिशत 
(स्थिरीकरण प्रधि के दौरान, मानको महायक प ] ऊपर विनिर्दिष्ठ 
मांकड़ों से 0 . 5 प्रतिशत मधिक की वर के हिसाब से ली जाएगी । 
( vi ) स्थिरीकरण अवधि 

पाणिज्यिक प्रमाना को नागस से प्रारम होने वाली स्थिरीकरण 
अवधि निम्न प्रकार से हिसाम में ली जाएगी - 
( क ) तापीय 

180 पिन 
( ब ) बुली माइकिला गैस केन्द्र 90 दिन 
( ग ) संयोजित साइकिल गैस केन्द्र 90 दिन 
( viii ) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 

व्यष्टि एककों का वाणिज्यिक प्रचालन को त. रोख निम्न प्रकार से 
हिसाण में ली जाएगी -- - 
- तापीय एकक 

तुल्यकालन की तारीख मे 180 दिन 

से अधिक नहीं , 
- नस एकम 

तुल्यकालम की तारीख से 
1 . 2 परिपोजना का पूंजी व्यय प्राधिकरण की तकनीकी प्रार्थिक 
निकासी में वर्णित अनुमोवित्त वित्तीय पैकेज के अनुसार विस पोषित किया 
जाएगा । 
परियोजना लागत में पूंजीकृत प्रारंभिक पुणे सम्मिलित है । 
अनुमोदित परियोजना नागम वह लागत होगी जो प्राधिकरण की 
तकर्म की प्रापिम निकासी मे विनिर्दिष्ट की गई है । 

परियोजना के पूरा होने पर उपगत वास्तविक पूंजो व्यय टैरिफ 
नियन करने के लिए मानदंड होगा । जहाँ वाम्नविक व्यय अनुमोदित 
परियोजना लागत से अधिक हो आता है यहां ऐसा अधिक व्यय जो प्राधि 
करण द्वारा अनुमोदित किया जाता है, टैरिफ , प्रवधारित करने के प्रयोजन 
के लिए वाम्नविक पूंजी व्यय समझा जाएगा, परन्तु यह सब , जब कि 
ऐसा अधिक व्यय की उत्पादक कंपनी मा इसके प्रवायकर्ता या ठेकेदारों 
को नहीं माना जायेगा । 
__ 1, प्रन्यो वियुत् की बाबत, पर्यात् एकक के वाणिज्यिक 
रिचालन से पूर्व विद्युत का विक्रय, ऐसे विक्रम से प्राप्त किसी राजस्व 
को ( धम लागत को छोड़ कर ) पंजी व्यय मे कटौती के रूप में समझा 
छायेगा न कि शुज राणस्य । 


1 . 4 म्याज भुगतान और ऋण जो वास्तविक रूप से उपगत 
होता है प्रतिसंवाय के लिये मरत वर्ष में अनशेय होगा, परन्तु 
यह सब जब कि यह विदेशी मुद्रा पर के फेर फार से प्रत्यक्षस. उत्पन्न 
होता है और उसे इसके उत्पादक कंपनी या उसके प्रदायर्ता 
या फेवारो का मही माना जायेगा । 
_ 1. 5 वार्षिक नियन प्रभार निम्नलिखित माधार पर संगणित किए 
लाएंगे -- 
( क ) उघार पूंजी पर म्याण मकाया ऋणो पर संगणित किया जाएगा 

जिसमें ज्याज की मारित मोसत पर के पाधार पर प्राधिकरण 
द्वारा अनुमोदित वित्तीय पफेज के अनुसार मुगतान मनुसूची 

सम्मिलित है । 
( ब ) प्रवमयण की परें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर या 

अधिमूचिन कप में लागू होंगी । 
( ग ) प्रसासन और अनुरंजण व्यय पांच वर्ष के साफ के लिए 

अवधारित किए जाएंगे । मूल वर्ष में यह प्राधिकरण द्वारा यथा 
पधिकथित चाल पूंजी लागत के 2 . 5 प्रतिशत के समतुल्य 
होंगे, और 10 प्रतिशत की वार्षिक प्रगामी दर पर प्लाक 

मवधि के पश्चात्वर्ती पार वर्षों के लिए प्रयतम किए जाएंगे । 
( ब ) माम पर कर, यदि कोई हो वास्तविक ध्यय के रूप में मंगणित 

किया जाएगा । प्राय पर कर की मधिक या भम धसभी को 
प्रति वर्ष कानूनी लेखा परीक्षक के प्रमाणपत्र के माधार पर 

समोमोजित किया आएगा । 
( E ) साम्या की माय को उत्पावक एकक से संबंधित समावत और 

प्रमिदाम पूंजी पर संगणित फिया आयेगा और बह ऐसी पूंजी 

का 18 प्रतिशत होगा । 
। ( १ ) कार्यकरण पूंजी पर म्याण में निम्नलिखित होगे --- 
( 1 ) एक मास के लिए धन लागत बास्तविक रूप से 

अनुरक्षित युक्सिमुक्त ईधम स्टॉक गर्तमुख केन्द्र के लिए 
15 दिन तक भौर गैरपतमुख केन्द्रों के लिए 30 दिन 

तक सीमित होगी ; 
( 2 ) स्थायी ईधम तेल का 60 दिन का स्टाक ; 
( 3) एक मास के लिए प्रचालन और मनुरक्षण व्यय ( रोकर ) ; 
( 4 ) वास्तव में अनुरक्षण पुणे फिसु पहले से , पूंजीकृत पारं 

म्भिक पुर्जी के 1/ 3 भाग मूल्य के कम की एक वर्ष की 

आवश्यकता से अधिक महीं ; 
( ) मिजली के विक्रय के लिए दो मास के औसत पर पर 

बिलों के समतुल्य प्राप्तियां ; और 
( 6 ) प्रत्यय पत्र की मार्फत बिलों के मंदाय के लिए 2. 5 

प्रतिशत की रिपोर्ट अनुशेय होगी । : जहाँ संवीय प्रत्यय 
पत्र की मार्फत से भिन्न रोति से कितु उत्पादक कंपनी 
धारा बिलों के पेश करने के एक मास की अवधि के भीतर 
किया जाता है , वहाँ एक प्रतिशत की रिपोर्ट अनुमेय 
होगी । 


1. 6 संपूर्ण नियत प्रभार की 5500-6000 घ. मि . पा वर्ष के उत्पादन 

स्तरों पर वसूल किए जाएंगे । 5500 पं./फि . वा./ वर्ष तर से कम के 
नियन प्रभारों का संवाय मानुपातिक आधार पर किया जाएगा । 6000 
पं./कि .बा .)वर्ष से ऊपर के उत्पावन स्तरों के लिए मियत प्रभारों 
का कोई मंदाय नही होगा । तथापि 6000 पं./कि .पा. वर्ष के ऊपर 
के उत्पादन को उत्पादन कंपनियों और बोर्ड के मीच बातचीत से 
तय की गई दरों पर जिममें मियत लागत अवयव नहीं होगे उत्पादन 
के स्तर की संगणना करते समय उत्पादन कम करने की सीमा जिसके 
लिए प्रादेशिक विद्युत् के बोर्ड द्वारा मादेश कया जाता है उत्पादन 
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प्राप्ति के रूप में हिसार में लिया जाएगा । नियत प्रमारों का संवाय 
संबधितबोबारा ली गई बिजली के पानुपात में मासिक पाधार 
पर किया जाएगा । वास्तविक विक्रय और सममे गए विक्रय का 
अनिवार्य समायोजन वर्ष के अन्त मे किया जाएगा । 


परियोजना लागत में पंजीकृत पारंभिक पुणे सम्मिलित है । 
मनुमोविस परियोजना लागत यह लागत होगी जो प्राधिकरण की 
तकनीकी, माथिक निकासी मे विनिर्दिष्ट की गई है । 


1. 7 ऊर्जा ( पस्थिर ) प्रभारो मे ईधन लागस होगी और निम्न 

प्रकार से मगणित की जाएगी .- - 
( क ) प्राथमिक ईधम , माता, केन्द्र ऊष्मा दर ( कोयला प्राधारित 

अर्थात् कोयला केन्द्रो के लिए नीचे उशित रूप में स्थायी 
या गैस धन सेल द्वारा वितरित कम ऊष्मा और 

वास्तविक रूप से जलाए गए कोयले या गेस 
की सफल कैलोरी मास के भाधार पर संग 

णित की जाएगी । 
( ब ) स्थायी ईघम तेल -- स्थिरीकरण अवधि के दौरान मानकी खपत 

झवल कोयले पर - - 5 मिली/ मि . वा./ प. 
प्राधारित केन्द्रों पश्चात्वर्ती अवधि - -- - 35 मिमी./कि . 

के लिए 
( ग ) धन की कीमत कोयला या गैम में भारभिक सफल कैलोरी 

या ऊष्मा मूल्य मूल्य को पूर्वगामी तीन मास मे वास्तविक 
मे परिवर्तन की मूल्य समाना जाएगा किसी परिवर्तम को 
मावत समायोजन वास्तविक रूप में प्राप्त और जलाए गए 

कोयले या गैस के सफल कैलोरी मूल्य के 
प्राधार पर मासवार और यथास्थिति कोयला 
या गैस को प्राप्त करने के लिए 
उत्पादन कंपनी द्वारा उपगस वास्तविक भूमि 
लागत के भाषार पर समायोजित किया 
जाएगा । 


2. जल विद्युत् उत्पादन केन्द्र 

जल विद्युत् उत्पादन केन्द्रो से बिजली के विक्रम के लिए एकल माग 
दैरिफ में वार्षिक प्रभारी की वसूली जिसमे ऋण पूंजी पर ब्याज , 
प्रवक्षयण, प्रचालन और अनुरक्षण व्यय के रूप मे हिसाब में ली गई 
माय पर साधारण शेयरों पर आय और उत्पादन के मानकी स्तर पर 
कार्यकरण पूंजी पर ब्याज निम्नलिखित मापमानो पर जैसा लाग हो 

भाषारित होगा, समाविष्ट होगा । 
2. 1 उक्त अधिनियम की धारा 435 की उपधारा ( 2) के अधोम उसक 

उपासरणो, यदि कोई हो , के अधीन रहते हुए मत्समय प्राधिकरण 
दाग यथा अभिकथित प्रचलन के मापमान , अर्थात् .- - 


परियोजना के पूरा होने पर उपगन वास्तविक पूंजी व्यय दरिफ 
नियत करने के लिये मानदर होगा । जहा वास्तविक व्यय अनुमोदित 
परियोजमा लागत से अधिक हो जाता है वहाँ ऐसा अधिक व्यय जो 
प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाता है टैरिफ मवधारित करने 
के प्रयोजन के लिये बास्तविक पूजी म्पय समझा जायेगा, परन्तु यह 
सम जब कि ऐसा मधिक व्यय की उत्पादक कंपनी या इसके प्रवायकर्ता 
या उदारो का मही माना जायेगा । 

2. 3 प्रस्थायी विद्युत् की बावत, अर्थात् एकक के वाणिज्यिक 
परिचालन से पूर्व विद्युत् का विक्रय, ऐसे विक्रय से प्राप्त किसी 
राजस्थ को (ईम लागत को छोड़कर ) पूंजी भ्यय में कटौती के रूप 
मे समझा जायेगा न कि शुख राजस्व । 

2 . 4 ज्याज भुगतान और ऋण जो बास्तविक रूप से उपगत 
होता है प्रतिसवाय के लिये सुसगत वर्ष मे अनुज्ञेय होगा, परन्तु यह 
तब जब कि यह विदेणी मुद्रा पर मे फेरफार से प्रत्यक्षतः उत्पन्न 
होता है और उसे इसके उत्पादक कंपनी या उनके प्रदायकर्ता या 
ठकेवारों को नहीं माना जायेगा । 

2 . 5 वार्षिक मियत प्रभार निम्नलिखित प्राधार पर सगणित 
किये जायेगे : 
( क ) उधार जी पर ब्याज बकाया ऋणों पर सगणित किया 

जायेगा जिसमें प्याज की भारित औसत दर के माधार, 
पर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वित्तीय पकेज के अनुसार 

भुगतान अनुमची सम्मिलित है । 
( 4 ) मक्षयण की दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर यथा 

अधिमूचिस रूप में लागू होगी । 
( ग ) प्रचालन और अनुरक्षक व्यय पांच वर्ष के ब्लाक के लिये 

प्रत्यारित किये जायेगे । मूल वर्ष में यह प्राधिकरण द्वारा 
यथा- मधिकषित घालू पूजी लागत के 10 प्रतिशत के 
ममतुल्प होगे और 10 प्रतिशत की वार्षिक प्रगामी पर पर 
ब्लाक अवधि के पश्चात्यर्ती चार वर्ष के लिये प्रयतन किए 

जायेंगे । 
( घ ) प्राय पर कर, यदि कोई हो बास्तविक व्यय के रूप में 

मणिम किया जाएगा । माय पर कर की अधिक या कम 
वमली को प्रति वर्ष कानूनी लेखा परीक्षक के प्रमाणपत्र के 

प्राधार पर समायोजित किया जायेगा । 
( 3 ) साझा की माय को उत्पादक एकक के से सबंधित समायत 

और अभिदाय पूजी पर मगणित किया जायेगा और यह 

ऐसी पूंजी का 16 प्रतिशत होगी । 
( च ) कार्यकरण पूजी पर ब्याज में निम्नलिखित होगे .. . 
( 1 ) एक मास के लिये प्रचालन और अनुरक्षण ध्यय ( रोकड़, 
( 2 ) वास्तव में अनुरक्षण पुर्जे किन्तु पहले से पजीकृत प्रारम्भिक 

पुजों के 1/ 3 भाग मूल्य से कम की एक वर्ष की प्रावश्यमता 

से अधिक और, मही 
( 3 ) बिजली के विक्रय के लिये पो मास के औसत दर पर बिलों 

के समतुल्य प्राप्तियां । प्रत्यक्ष पन की मार्फत बिलों के संवाय 
के लिये 1 . 5 प्रतिशस को रिबेट अनुशेय होगी । जहां 
मंदाय प्रत्यय पत्र की मार्फत से भिन्न रीति से किन्तु 
उत्पादक कंपनी द्वारा बिलो के पेश करने के एक मास 


M . DA 


जल विज्ञान 
( 1 ) 15 मेगावाट की क्षमता से अधिक बाले केन्द्रो के लिए 90 

प्रतिशत अवलम्बमीय जल विज्ञान पर और 15 मेगावाट या 
उसमे कम की क्षमता वाले केन्द्रो के लिए 75 प्रतिशत अव 
लम्मनीय जल विज्ञान पर परियोजना परिकल्पित ऊर्जा संग 
पित की जाएगी जो शिखर और शिखरेतर ऊर्जा वणित करते 
हए 10 दिन के अन्तराल के लिए ऊर्जा उत्पावन मे विश्लेषित 

की जाएंगी । 
( 2) सहायक खपाल 

उत्पापित फर्जा का 0 3 प्रतिषास 
( 3) वाणिज्यिक प्रशासन की तारीख 

तुम्यकालम की तारीख से 15 दिन से अधिक नहीं । 
2 . 2 परियोजना का पंजी व्यय प्राधिकरण की तकनीकी 
मापिक निकामी में वर्णित मनमोदित विनीय पझेज के प्रममार 
वित्त पोषित किया जाएगा । 


प 
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की अवधि के भीतर किया जाता है , बहो एक प्रतिशत का 

रिवेट अनुशेय होगी । 
26 शिखर उर्जा प्रभार कुल वार्षिक व्यय मे से वर्ष के 
शिखरे तर ऊर्जा प्रभारो से हुई प्राय घटा कर और वर्ष की शिखर 
कर्जा विक्रय बाग विभाजित करने के पश्चात् पाई रकम के बराबर 
होगे । परन्तु यह तब जप फि शिखर और शिखरेतर ऊर्जा प्रभार का 
कुल योग एक वर्ष में उसके फुल वाधिक व्यय के से अधिक नहीं 
होता है । 


stations) including gas based stations ) shall compriso the re 
covery of annual fixed charges consisting of interest on loan 
capital , depriciation, operation and maintenance expenses 
( excluding fuel), taxes on Income reckoned as expenses, re 
tury on cquity and interest on working capital at a normativo 
level of generation , and energy ( variable ) charges covering 
fuel cost recoverable for each (kilowatt hours ) of energy gup 
plied and shall be based on the following normas. 


1 , 1 The norms of operation and Plant Load Factor as has 
been laid down by the Authority , for the time being , sub 
ject to modifications thereof , if any , under sub section ( 2 ) 
of section 43A of the said Act, namely :- - 


27शिखरेतर ऊर्जा मोई और उत्पादन कपनी के मोच पारस्परिक 
रूप से फरार पाई बगे के रूप में प्रदेश मे तापीय परियोजना के 
परिवर्तनीय प्रभारो से कम दर पर विक्रय को जायेगी । 


2 २ मौसमी जल ऊर्जा, जो परिकम्पित ऊर्जा से अधिक उत्पादित 
ऊर्जा है, औसत ऊर्जा दरा के पाच प्रतिमन को वर में सगणित की 
जायेगी । औमन अर्जा पर कुन वार्षिक व्यय को कुल परिकल्पित 
कर्मा गायन में में सहायक खनन को घटा कर माई सख्या से 
विभाजित करने पर प्राने वाली सख्या होगी । 

30 साधारण 

3 1 बोर्ड को उत्पादन कगनी द्वारा बिजली के विक्रय के लिए 
टैरिफ 


इस अधिसूचना में यथाविहित प्राधार पर मानकी प्राधार पर 
प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के लिये पश्चान्वर्ती रूप मे तथापि टैरिफ उसी 
एक या केन्द्र में जब कभी अतिरिक्त उत्पादन सक्षमता प्रारम्भ की 
जाती है तम अस्पेक 5 वर्ष का अवधि के लिये नये मिरे से सगणित 
नियत किये जायेगे । 


(1) Plant Load Factor 

- During stabilisation period 4500 kwh /kw / year 
- Subsequent period 

6000 kwh /kw /year 
( ul ) Station Heat Rate for anal based stations 

- During stnbilisation period --- 2600 K Cal/Kwh 
- Subsequent period 

_ 2500KCal/ Kwh 
(In respect of 500 MW units where the boile fred pumpa 
are electrically operated , the heat rate of 40 K Cal/Kwb 

shall be reduced from station heat rate ). 
( iii ) Station Heat Rate for gas based stations 
- For open cycle 

_ _- 2900 K . Cal/ Kwh 
For combined cycle - 2000 K Cal/ Kwh 
(iv ) Secondar fuc ort consumption for coal based station 

- ~~ During stabilksatton period - 5 ml/ kwh 
- Subsequent period 

- 3. 5 ml /kwh 
(v ) Auxiliary consumption 

with cooling without cooling 
tower 

tower 
(a ) Coal based stations 
___ - 200 MW series 95 per cent _ 90 per cent 
-- 500 MW sories 80 per cent 75 per cent 

steam driven pumps 
. .. Electrically d lven 95 per cent 900 per cent 

- - Pumps 
(b ) Gas based stations 

- Combinel cycle 30 per cent 

- Open cycle 10 per cent 
(During the stabilisation period, normative auxiliary 
consumption shall be reckoned at 0 5 per cent over and 
above the figures specified above ) 


32 ऐसो दशा में जहां किपा उमादत कंपनो को , उक्त 
अधिनियम की धारा 431 को अधारा ( 1 ) के ख ( ग ) के 
निवधनो मे किमी उपभोक्ता का बिजली का प्रत्यक्ष रूप में प्रदाय करने 
के लिये समम सरकार द्वारा अनुज्ञान किया जाता है , वहां, ऐसा 
क्रप उत्पादन कपनियो और अन्य व्यक्तियो के वाय बातचीत से तय 
की गई दरो पर सक्षम सरकार के अनुमोदन के प्रधान रहते हुए 
होगा । 


37 यह अधिपूचना उन उत्पावन केन्द्रो से विजनो के विक्रय 
के रिफ का अवधारण करने के लिय लागू होगे जिसके विनिधान , 
विसीय पैकेज का , इसके राजपत्र में प्रकाशन को तारीख को या 
उसके पश्चात् प्राधिकरण ने अनुमोदन कर दिया है । 

मिसिल सम्पा अ -5/ 91- माई पी . सी . ] 
___ टो सेयुमाधवन, सयुक्त सचिव 


MINISTRY OF POWER AND NON - CONVENTIONAL 

ENERGY SOURCES 


( vi) Stabilisation period 

Stabilisation period commencing from the date of 
commercial operation shall be reckone as follows : 
( a ) Thermal 

- 180 days 
( b) Open cycle gas station 

- - 90 days 
(e) Combined cycle gas station 

- 90 days 
(vii ) Date of Commercial Operation 

The date of commercial operation of individual units 
shall be reckoned as follows : 
Thermal Units Not exceeding 180 days from the 

date of synchronisation ; 
- Gas Units 

Fron the date of synchronisation 


(Departmont of Power) 

NOTIFCATION 
Now Delhi, the 30th March , 1992 
S . O . 251( E ). - In exerciso of the powors conferred by sub 
section ( 2 ) of section 43A of the Electricity ( Supply ) Act , 
1948 ( 54 of 1948 ), (hereinafter referred to as the said Act), 
the Central Government hereby determines the facts in ac 
cordanc with which the tariff for sale of electricity by 
Generating Companies to the Boards and to other persona 
shall bo detormined , as follows - 


1. 2 The capital expenditure of the project shall be financed 
as per the approved financial packago set out in tho techao . 
conomic clearance of the Authority . 


1. Thermal Power Generating Stations. --- The two - part 
taritt for sale of cloctricity from Thermal power generating 


The project cost shall include capitalised initial spar 
The approved projoct cost shall be tho cost which has 
specified in the tochno - economic clearanco of the Author 
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भारत क राजपत्र : असाधारण 


The actual capital expenditure incurred on completion of 
the project shall be the criterion for the fixation of tariff . 
Where the actual expenditure exceeds the approved project 
cost the excesses as approved by the Authority shall be 
deemed to be the actual capital expendituer for the purpose 
of determining the tariff, provided that such excess expendi 
ture is act attributable to the generating company or its 
suppliers or contractors. 


down , as ordered by the Regional Electriciy Board shall be 
reckoned as generation achieved . The payment of fixed 
charges shall be on monthly basis, proportionate to the elec 
tz. city drawn by the respective Boards. Necessary adjust 
ment based on actual sales and deemed sales shall be made 
at the end of each year . 


1 . 7 Energy ( variable ) charges shall cover fuel costs and 
shall be calculated as follows : 


13 In respect of infirm power, that is sale of electricity 
prot to commercial operation of the unit, any revenue from 
nucli sale (other than the fuel cost), shall be taken as re 
duciiou in Capital expenditure and not as net revenue. 


( a ) Primary fuel, namely coal or gas. Quantity shall 

be computed on the basis of Station Heat Rate 
(less heat contributed by secondary fuel oil as below , 
for coal based stations) and gross calorific value 
of coal or gas actually fired . 


4 Extra rupee liability towards interest payment and 
loau repayment actually incurred , in the relevant year shall 
be admissible ; provided it directly arises out of foreign ex 
Laugo raie variation and is not attributable to Generating 
company or their suppliert or contractors. 


( 1 ) Secondaiy fuel oil only for coal based stations 

At normative consumption . During stabilisation 
period - 5 ml./kwh subsequent period 3 .5 ml. kwh . 


15 The annual fixed charges shall be computed on the 
Inloving basis : 
(d ) Interest on loan capital shall be computed on the 

outstanding loans, including the schedule of re 
payment, as per the financial package approved by 
the Authority on the basis of weighted average 

rate of interest. 
tu ) The rates of depreciation shall be applicable as 

notified by the Central Government, from time to 


( c ) Adjustment on account of variation in price or heat 

value of fuels. .- Intially Gross Calorilic value ol 
coal or gas may be taken as per actuals in the 
preceding three months. Any variation shall be 
adjusted on a month to monia basis on the basis 
of Gross Calorific Value of coal or gas actually 
received and burnt and actual landed cost incurred 
by the Generating Company for procurement of 
coal, oil or gas as the case may be. 


time. 


2 . Hydro Power Generating Stations . The single part 
tariff for sale of elecricity from hydro power generating 
stations shall comprise the recovery of annual charges con 
sisting of interest on loan capital, depreciation , operation 
and maintenance expenses, tax on income reckoned as 
expenses , return on equity and interest on working capital at 
a normative level of generation shall be based on thic 
following nornis , as may be applicable : 


40 ) Operation and maintenance expenses shall be deter 

mined for blocks of five years. In the base year , 
it shall be equivalent to 2 . 5 percent of the current 
Capital cost as laid down by the Authority ; and 
shall be updated for the subsequent years of the 
block period , at a progressive rate of 10 percent 

per annum . 
1) Tax on income, if any to be computed as expense 

at actuals. Any under or over recoveries of tax 

12 income shall be adjusted every year, on the 

basis of a certificate of Statutory Auditors. 
Itt Return on equity shall be computed on the paid up 

00 subscribed capital relatable to the generating 
Trnit , and shall be 16 per cent of such capital. 


2 . 1 The norms of operation as has been laid down by the 
Authority , for the time being, subject to modifications 
thereof, if any, under Sub -section (2 ) of Section 43A of the 
said Act, namely : 


(i) Hydrology .- Designed energy of the project to be 

calculated on 90 per cent dependable hydrology for 
stations exceeding 15 MW capacity and 75 per cent 
dependable hydrology for stations of 15 MW or 
lower capacity which shall be split into energy 
generation for 10 days intervals showing peak and 
off- peak energy . 


cov . 


(ii ) Auxiliary 

generated . 


consumptioa .. - 1. 5 per cent of 


energy 


si lorzerast on working capital shall cover : 
137 Fuel costs for one month , reasonable fuel stocks 

as actually maintained but limited to 15 days 
for pit-head stations and 30 days for non - pit 

head stations, 
Ur} 60 days stock of secondary fuel oil , 
und Operation and maintenance cxpenses (cash ) for 

one month , 
* Maintenance spares at actuals but not exceeding 

one year s requirement less value of one fifth 
of initial spares already capitalised and , 


( ii) Date of Commercial operation . - - Not exceeding 15 

days from the date of synchronisation , 


2 . 2 The capital expenditure of the project is to be financed 
as per the approved financial package set out in the techno 
economic clearance of the Authority , 


The project cost shit include capitalised initial spare : . 
The approved project at t shall be the cute ghich has been 
spécifieut in the techno - conomic clearance of the Authority . 


Receivables equivalent to two months av rage 
billirg for sale of electricity . For payment of 
bills through Letter of Credit . a rebate of 2 .5 
per cent shall be allo . ed . Where paymerts are 
made otherwise than through Lofter of Creslit. 
but with3411 poriod of one month of presentation 
of bills by the Generating Company , a rebate of 
1 per cent shall be allowed . 


The actual capital expenditure ir curred on completion 0 . 
the project shall be tise criterio ? for the fixation tariff , 
Where the con expenditure exceeds the approved project 
cut the excesses as approved by the Authority shall be 
deemed to be the actual capital expenditure for the purpose 
of determining the tariff, provided that such excess expndi 
ture is not attributable to the geaerating company or it s 
sppliers or contactors . 


La must fixed charges shall be recoverable at generation 
luvcho 0 5500 -6000 hours / ku / year. Payment of fixed 
charges below the level of 5500Kwh kw year shall he on 
prorain basis. There shall not be any payment of fixed 
charges for generation levels above 6000 hours /kw / year. 
However , generation above 6000 hours /kw / vear shall be at 
tregoiiated rates between the generating companies and the 
64d, which shall not include the fixed cost element While 
computing the level of generation , the extent of backing 
R GU19 - 2 


2 . 3 In respect of infirm power, anat is , sale of electricity 
prior to commercial operation of the project. ny revenue 
from such sale shall be taken as feducion in capital expendi 
ture and not as net revenue . 
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2 .4 Extra rupee liability towards interest payment and 
loan repayment actually incurred , in the relevant year shall 
be admissible ; provided it directly arises out of foreign 
exchange rate variation and is not attributable to Generating 
company or their suppliers or contractors. 


but within a period of one month of presentation 
of bills by the Generating Company, a rebate of 
1 per cent shall be allowed . 


2 .6 The peak energy charges shall be equal to the totaal 
annual expenses minus income from the oti - peak energy 
charges over a year divided by the sale of peak energy for 
the year , provided that the total of peak and oil-peak cnergy 
charges shall not, in a year , exceed the total annual expenses. 


2.7 The off - peak energy shall be sold at a rate lower than 
the variable charges of thermal project in the region , as 
mutually agreed to between the Board and Generating 
Company . 


2 .5 The annual fixed charges shall be computed on the 
following basis : 
(a ) Interest on loan capital shall be computed on the 

outstanding loans , including the schedule of repay . 
ment, as per the financial package approved by the 
Authority on the basis of weighted average rate 

of interest. 
(6 ) The rates of depreciation shall be applicable as 

notified by the Central Govornment, from time to 

time. 
( c ) Operation and Maintenance expenses shall be deter 

mined for blocks of five years. In the base year , 
it shall be equivalent to 1 per cent of the current 
capital cost as laid down by thc Authority ; and 
shall be updated for the subsequent four years 
of the block period , at a progressive rate of 10 per 
cent per annum . 


2 .8 The seasonal hydro energy , which is the energy gene . 
rated in excess of the design energy shall be computed at 
5 per cent of average energy rates. The average energy 
rate shall be the total annual expenses divided by total 
designed energy generation less auxiliary consumption . 


( d ) Tax on income, if any , to be reckoned as expense 

at actuals . Any under or over recoveries of tax 
on income shall be adjusted yearly , on the basis 
of a certificate of Statutory Auditors . 


3 ,0 General 

3. 1 The tariff for sale of electricity by generating com 
pany to the Board shall be computed and fixed for a period 
of five years each on normative basis as prescribed in this 
notification . However, the tariff shall be computed and 
fixed a new for a period of five years each whenever addi 
jional generating capacity is commissioned in the same 
unit or station , 


3 .2 In case a Generating Company is permitted by the 
competent Government to supply electricity direct to a con 
numer in terms of clause (c ) , sub - section (f ) , section 43A of 
the said Act, such sale shall be at mutually negotiated 
rates, agreed upon between the generating company and the 
other person (s ) , subject to the approval of the competent 
Government . 


( c ) Return on equity shall be computed on the paid 

up and subscribed capital relatable to the generating 

unit , and shall be 16 per cent of such capital. 
(f) Interest on working capital shall cover : 
(i) Operation and maintenance expenses (cash ) for 

one month . 
ii) Maintenance spares at actuals but not exceeding 

years s requirement less value of one fifth of 

initial spares already capitalised and , 
( iii ) Receivables equivalent to two months average 

billing for sale of electricity . For payment of 
bills through Letter of Credit, a rebate of 2 .5 
per cent shall be allowed . Where payments are 
made otherwise than through Letter of Credit, 


3. 3 This notification shall be applicable for determining 
the tariff for sale of electricity from such generating sta 
tions, whose financial package for investment is approved by 
the Authority , on or after the date of its publication in the 
Official Gazette . 


( File No. A - 5 /91- 1PC ] 
T . SETHUMADHAVAN , Jt. Secy . 
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